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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 613 

27 Σεπτεμβρίου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
Αριθμ. Διακ. 530/2013 

Γ ια την προμήθεια νέου και αναβάθμιση εργαστηρι¬ 
ακού και τεχνολογικού εξοπλισμού στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης. 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕ¬ 
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης - 
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Ξάνθης - Βασ. Σοφίας 12 - 
Κτίριο Διοίκησης (1ος όροφος). Αρμόδιος Υπάλληλος: Με- 
νεξάς Ελευθέριος - Τηλ. 25410 79053, ΦΑΞ: 25410 79050, 
θ-πιαίΙ: βπΐθηΘΧ35@Χ3η.άυΐΙι.ς|ΐ· 

2. Αριθμός Διακήρυξης: 530/2013 

3. Είδος Σύμβασης: Δημόσια, που αφορά την προμή¬ 
θεια νέου και αναβάθμιση εργαστηριακού και τεχνολογι¬ 
κού εξοπλισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

4. Είδος διαγωνισμού: Επαναληπτικός διεθνής ανοι¬ 
κτός με κλειστές προσφορές σε Ευρώ και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη (ανά είδος) προσφορά και σύμφωνα με τα κριτή¬ 
ρια αξιολόγησης και τους συντελεστές βαρύτητας όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 530/2013 διακήρυξη. 

5. Τίτλος και περιγραφή έργου: Προμήθεια νέου και 
αναβάθμιση εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλι¬ 
σμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπως 
αυτός αναλυτικά εμφανίζεται στις καταστάσεις που 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της αριθμ. 530/2013 διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προ¬ 
σφορά για μέρος των ειδών του υπό προκήρυξη δια¬ 
γωνισμού αλλά δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για μέρος της ποσότητας των ειδών. 

Τόπος που θα παρασχεθεί η προμήθεια και εγκατά¬ 
σταση των επιστημονικών οργάνων: στην Ξάνθη, Κομο¬ 
τηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα 

6. Διάρκεια ισχύος σύμβασης: Η ισχύς της σύμβασης 
αρχίζει από την υπογραφή της. 

7. Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της δια¬ 
κήρυξης και πληροφορίες: Τα τεύχη της διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών είναι αναρτημένα στο 
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα με τα χαρακτηριστικά: ίιίΐρ:// 
ευρρΙίβε.άυΙΙι.ςι· 


Συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πάρουν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από το προαναφερθέν Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
έως και την 13-11-2013. 

8. Προϋπολογισμός 2.606.980,19 € με Φ.Π.Α. 

(Αναλυτικά: 2.119.496,09 € + 487.484,10 € Φ.Π.Α. = 

2.606.980,19 €). 

9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η 
προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»- Άξονας 
Προτεραιότητος 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη». Θεματική 
Προτεραιότητα 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης. Κατηγορία 
πράξης 75.06 «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Η πληρωμή του υπό προμήθεια είδους στον ανάδοχο 
θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των 
συμβατικών ειδών. 

10. Δ/νση και ημερομηνία λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
των προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν 
μέχρι την 14-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού) στην εξής Δ/ 
νση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική 
Σχολή - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Ξάνθης - Κτί¬ 
ριο Διοίκησης (1ος όροφος) - Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις προσφο¬ 
ρές τους ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορική εταιρεία, 
αρκεί αυτές να περιέλθουν στο προαναφερθέν Τμήμα 
Οικονομικής Διαχείρισης του Δ.Π.Θ. και με ευθύνη του 
αποστολέα, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 13-11-2013. 

Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: 14-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο 
γραφείο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Πολυ¬ 
τεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - 
Κτίριο Διοίκησης (1ος όροφος) - Βασ. Σοφίας 12 - Ξάνθη. 

12. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Στο δι¬ 
αγωνισμό δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις φυσικών ή και νομικών 
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνε¬ 
ταιρισμοί και οι κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών 
προσώπων. Οι βασικοί όροι συμμετοχής των οικονο¬ 
μικών φορέων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και τα 
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κριτήρια επιλογής τους και οι πληροφορίες σχετικά με 
την προσωπική τους κατάσταση που είναι απαραίτητα 
για την αξιολόγηση των ελάχιστων όρων οικονομικού 
και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί ο οι¬ 
κονομικός φορέας, αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 
530/2013 διακήρυξη. 

13. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής των υποψηφίων 
στο διαγωνισμό: Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμ¬ 
μετοχής υποψηφίου στο διαγωνισμό. 

14. Ύψος εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σε 
ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας με Φ.Π.Α. 
Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ει¬ 
δών η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας των προσφερόμενων ειδών 
με Φ.Π.Α. 

15. Ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ¬ 
διαγραφές: Δεν υπάρχουν. 

16. Χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται 
από την προσφορά του: (150) ημέρες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

17. Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφο¬ 
ρών. 

18. Επωνυμία και Δ/νση αρμοδίου οργάνου για τις 
διαδικασίες προσφυγής: 

ΠΡΟΣ: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Υπόψη Επι¬ 
τροπής Προσφυγών και Ενστάσεων των διαγωνισμών - 
Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής - Κομοτηνή. 

Διευκρινήσεις όσον αφορά στις προθεσμίες υποβολής 
των προσφυγών, προβλέπονται αναλυτικά από τους 
όρους της αριθμ. 530/2013 διακήρυξης. 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπη¬ 
ρεσία Ε.Ε.Ε.Κ.: 23-9-2013. 

Κομοτηνή, 23 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Πρύτανης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Αριθμ. 24584 

Ο Δήμος Βισαλτίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφοράς 
με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές τιμολογίου της 
μελέτης (αρ. 8/2013) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 5 του ν. 3669/08, η ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη 
Δ.Ε. για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩ¬ 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΤΗ-ΔΒ1) ΣΤΟ 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» συνολικής κατά τον 
προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνης 124.751,42 ΕΥΡΩ, 
και προς δημοπράτηση 101.423,92 ΕΥΡΩ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15-10-2013 ημέρα 
Τρίτη με ώρα λήξης την 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο του 
Δήμου Βισαλτίας στη Νιγρίτα. Αν για οποιοδήποτε λόγω 
δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημε¬ 
ρομηνία, τότε αυτή θα διεξαχθεί την αμέσως επόμενη 
εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α. εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. Α2 ή Κ/Ξ 2ΧΑ1 τάξεως 
και άνω για έργα γεωτρήσεων με τους περιορισμούς 
που ισχύουν. 


β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α αντίστοιχα του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2.028,48 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει 
να απευθύνεται στον Δήμο Βισαλτίας. 

Ως όριο επικινδυνότητας έκπτωσης ορίζεται το δώ¬ 
δεκα τοις εκατό (12%) 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και την Πέμπτη 10-10-2013 από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου Βισαλτίας στη Νιγρίτα. Πληροφορίες 
δίδονται στο Δήμο Βισαλτίας τηλ. 2322353411 Ντάλλη 
Σταμάτη και στο Δήμο Σερρών τηλ. 2321350130 Σαρα- 
ντέα Αριστείδη. Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης 
της διακήρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν 
τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. 

Νιγρίτα, 24 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΈ. (ΟΛΟ. Α.Ε.) 

1. Η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Ο. 
Α.Ε.), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε 
περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου 
Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης», με προϋπολο¬ 
γισμό 421.994,10 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία «Χωματουργικά - Καθαιρέσεις», 
με προϋπολογισμό 5.894,13 ΕΥΡΩ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία «ΤεχνικάΈργα», 
με προϋπολογισμό 14.524,99 ΕΥΡΩ, γ) κατηγορία «Οδο- 
στρωσία», με προϋπολογισμό 125.468,90 ΕΥΡΩ, δ) κατη¬ 
γορία «Ασφαλτικά», με προϋπολογισμό 275.074,76 ΕΥΡΩ 
και ε) κατηγορία «Σήμανση», με προϋπολογισμό 1.031,32 
ΕΥΡΩ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας εντός 
Λιμένα Θεσσαλονίκης, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2013. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο Τμήμα Μελετών Ο.Λ.Ο. Α.Ε., τηλέ¬ 
φωνο 2310593328, 329 ΡΑΧ επικοινωνίας 2310545900. 
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3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου 2013, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε., που βρίσκονται στο χώρο του 1ου προβλήτα 
Λιμένος Θεσσαλονίκης από την αρμόδια για τη δημοπρα¬ 
σία Επιτροπή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμώντου άρθρου 6 του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις 1η και 2η ανεξάρτητα από την 
έδρα τους και 3η με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πε¬ 
νταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και 
ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.439,88 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό 
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (αριθ. απόφασης 5528/11.07.2013). Προκα¬ 
ταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αριθμ. Οικ. 184563 

Η Περιφέρεια Αττικής - Γενική Δ/νση Οικονομικών, 
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του ν. 2286/95, το π.δ. 118/2007 και 
την αριθμ. 1823/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο¬ 
πής της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για 
την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης 
και πληροφόρησης στα πάρκα «Πεδίον του Άρεως» 
και «Αττικό Αλσος»» και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 
9.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Περιφέρεια Αττικής 
πάρκα «Πεδίον του Άρεως» 
και «Αττικό Άλσος» 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ 

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΡΙΤΗ 29.10.2013 

Ώρα 10:30 π.μ. 

Κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, οι προ¬ 
σφορές κατατίθενται από 
την 10:00 π.μ. μέχρι την 

10:30 π.μ. ενώπιον της αρμό¬ 
διας Γνωμοδοτικής Επιτρο¬ 
πής αξιολόγησης αποτελε¬ 
σμάτων (Λ. Συγγρού 80-88, 

3ος όροφος, Γ ραφείο 305) 


Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα δικαιολογη- 
τικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Β' και θα είναι 


σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρ¬ 
τήματος Γ', της διακήρυξης 18/2013. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγω- 
νιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 
επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 5% επί του συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού και θα πρέπει να ισχύει του¬ 
λάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Οικονομικό Τύπο την Παρασκευή 27.9.2013. 

Διακηρύξεις και λοιπές πληροφορίες δίνονται από τη 
Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέ¬ 
ρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 3ος 
όροφος, γραφείο 310, τηλ. 213-2065134, ΐαχ 210 6984311, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση: νννννν.ρεΙΙ.ρον.ρΓ. 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
Λ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αριθμ. 30/002/7224 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει Διεθνή 
Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή και με αριθμό διακήρυξης 30/002/7223/ 
23-9-2013 για την προμήθεια χημικών προϊόντων (αντι¬ 
δραστήρια κοινής εργαστηριακής χρήσης, διαλύτες, 
χρωστικές και δείκτες, αντιδραστήρια τύπου ΜΕΠΟΚ, 
πιστοποιημένα υλικά αναφοράς) για τις ανάγκες του 
Γ.Χ.Κ., προϋπολογισθείσας αξίας 145.755,00 € με ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 13 Νοεμ¬ 
βρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών στην έδρα του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, 
ΤΚ11521 Αμπελόκηποι) ορίζεται η 12η Νοεμβρίου 2013, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 02:00 μ.μ., προηγούμενη μέρα της διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση ή αποστολή των 
προσφορών γίνεται στην έδρα του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, 
ΤΚ 11521 Αμπελόκηποι). Τα έγγραφα του διαγωνισμού 
διατίθενται δωρεάν από το Τμήμα Β' της Διεύθυνσης 
Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. στην 
παραπάνω διεύθυνση (1ος όροφος, γραφείο 29, τηλέφω¬ 
νο: 210-6479279) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από 
την ιστοσελίδα νννννν.ροεΙ.ρΓ. 

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 
αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Ο. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


κουφωμάτων και λοιπές εργασίες σε τρία σχολικά κτί¬ 
ρια στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού» με συνολική δαπάνη 
προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.070.000,00 €. Το έργο συντίθε¬ 
ται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 845.250,00 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα Γραφεία της ΟΣΚ 
Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 30, 
Ημιόροφος) κατά τις ώρες 09:00 μέχρι 13:00, εφόσον 
ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού 
Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερό¬ 
μενοι καταβάλλουν τριάντα (30) € με Φ.Π.Α. Η διακή¬ 
ρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
υπόδειγμα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272445, 2105272206, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210-5272204 αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Κομιώτη Γεωργία. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15/10/2013 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προ¬ 
σφορών), στα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός 
Φαβιέρου, αριθ. 30. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθε¬ 
ρη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου εργασιών που 
αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του 
ν. 3669/08). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι 
ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύ¬ 
πτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 
(2η, 3η) στην κατηγορία οικοδομικών έργων. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, 
στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν 
είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην τάξη (4η) για 
οικοδομικά έργα. 

δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια 
τάξη και κατηγορία αν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 
στην (1η) τάξη για οικοδομικά έργα (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.905,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξη μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσί¬ 
ων Επενδύσεων και από την Ε.Τ.Επ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αριθμ. 30/002/7222 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει διεθνή 
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή και με αριθμό διακήρυξης 30/002/7220/ 
23-9-2013 για την προμήθεια πρότυπων διαλυμάτων 
και αντιδραστηρίων για αναλύσεις μικροβιολογικές, 
φυτοφαρμάκων και ΟΜΟ’δ για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ., 
προϋπολογισθείσας αξίας 92.250,00 € με ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτηνΤρίτη 12 Νοεμβρίου 
2013 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υπο¬ 
βολής προσφορών στην έδρα του Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, 
ΤΚ 11521 Αμπελόκηποι) ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2013, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 02:00 μ.μ., προηγούμενη 
μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση 
ή αποστολή των προσφορών γίνεται στην έδρα του 
Γ.Χ.Κ. (Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521 Αμπελόκηποι). Τα έγ¬ 
γραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν από το 
Τμήμα Β' της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής 
Υποστήριξης του Γ.Χ.Κ. στην παραπάνω διεύθυνση 
(1ος όροφος, γραφείο 29, τηλέφωνο: 210-6479279) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα 
νννννν.ροεΙ.ρΓ. 

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 
αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 14/2013 

Το Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο», 
φορέας Γ.Ν. Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 189/ 
20-3-2013 του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) 
διενεργεί διεθνή ανοικτό ενιαίο διαγωνισμό με ΟΡ\Λ 
90910000-9, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 
των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος 
χώρου, σε ανάδοχο, για λογαριασμό των ενιαίων και 
αυτοτελών Ν.Π.Δ.Δ.: Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 
Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (το Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ανήκει στην 
επωνυμία: Γενικό Νοσοκομείο «Μαμάτσειο» - «Μπο- 
δοσάκειο»), προϋπολογισμού: 1.147,846,53 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08/11/2013 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Ιδρύ¬ 
ματος από την αρμόδια επιτροπή. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών στις 07/11/2013 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 14:30. 

Η αριθμ. 14/2013 διακήρυξη διανέμεται ηλεκτρονικά 
από το γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου Κοζάνης 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών 
του νοσοκομείου Κοζάνης, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 

Τηλ. 2461067639 ΡΑΧ: 2461352638. 

Κοζάνη, 24 Σεπτεμβρίου 2013 
Η Διοικήτρια 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Αριθμ. ΦΙ/2/ο ικ.27779/156 0 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας - Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Γ.Γ.Κ.Α.) διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στην 
οδό Σταδίου 29, και της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης στην οδό Κοραή 4, χρονικής διάρκειας ενός 
έτους με δυνατότητας δίμηνης παράτασης. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων Ευρώ 128.000,00 € 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Οι κρατήσεις 
υπέρ τρίτων συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 29-10-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 
στο κτίριο του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά¬ 
λισης και Πρόνοιας - Γ ενικής Γ ραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στην οδό Σταδίου 29, στον 4ο όροφο, στις 
30-10-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο στις 
27-9-2013, στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΔΗΜΟ¬ 
ΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορί¬ 
ες καθώς και την προκήρυξη του Διαγωνισμού από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι¬ 
ας - Γ.Γ.Κ.Α, Γ ενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, γραφείο 
612, 6ος όροφος, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα, Ελλάδα, 
τηλ: 210-3368097-8, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
δηλαδή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. 
μέχρι 14:00 μ.μ. 

Οι προκηρύξεις θα δίδονται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους δωρεάν σε έντυπη μορφή. Το πλήρες κείμενο της 
προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ιστοσελίδα της Γ ενικής Γ ραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (νν\Λ/νν.99ΐ«·9 Γ )· Η περίληψη της διακήρυ¬ 
ξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
ύΙΙρΥ/Θΐ.άώνρθώ.ρον.ρΐ'/ί/γραΙφ με ΑΔΑ:ΒΛ9ΔΛ-0Χ0 και η 
προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρο¬ 
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ιστιοσελίδα 
άΐΐρΥ/νννννν.βρίΌουΐ'βπίθηί.ρον.ρΐ'. 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
ΑΛ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δικτύου 
ύδρευσης από δεξαμενή Αη Γιάννη (Αγ. Στέφανος) έως 
δίκτυα ύδρευσης Μακρύ Γιαλού», με προϋπολογισμό 
€ 94.488,32 (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία υδραυλικών 
με προϋπολογισμό €76819,77 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Ιεράπε¬ 
τρας (Πλ. Κανουπάκη, 72200 Ιεράπετρα), μέχρι 31-10-2013. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842340369, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2842026110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Γ. Βαρδάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5-11-2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. β, του ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 9 του π.δ. 609/85 
ως ισχύουν σήμερα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν την τάξη Α1, Α2,1η για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους € 1537,00 και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 

6. Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Ιεράπετρας. 

Ιεράπετρα, 25 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

1. Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικών 
δρόμων πόλης Ιεράπετρας και κατασκευή ποδηλα¬ 
τοδρόμου», με προϋπολογισμό € 939.909,82 (με ΦΠΑ). 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας με προϋπολογισμό 
€ 556872,63 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα), 
β) κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό €206535,40 (δαπά¬ 
νη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα). 
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας 
(Πλ. Κανουπάκη, 72200 Ιεράπετρα), μέχρι τις 17-10-2013. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες που αφορούν στη μελέτη: Βαρδάκης 
Γεώργιος, τηλ 2842340369. Πληροφορίες που αφορούν 
στη διανομή των τευχών δημοπράτησης 2842340303. 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2842026110. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-10-2013,ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι προσφορά με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. β του 
ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
ως και του άρθρου 9 του π.δ. 609/85 ως ισχύουν σήμερα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν την τάξη 1η, 2η, 3η για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α2, 1η, 2η για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, β)αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €15.269,00 και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

7. Προκαταβολή προβλέπεται (ν. 3669/2008). 

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο 
του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 μέσω 
του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Ιεράπετρας. 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 29044 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής διενεργεί ανοικτό 
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή, με σύντμηση των νομίμων προθεσμιών, για την 
ανάδειξη χορηγητή προμήθειας νωπού κρέατος για 
ένα (1) έτος, με αριθμό διακήρυξης 128.13, προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης 79.890,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, ΠΠΥΥ 2012 - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013. 

Προϋπολογισμός 79.890,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ). 

Τόπος παράδοσης Ψ.Ν.Α. Αποθήκη τροφίμων 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14/10/2013 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του 
Διοικητηρίου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/σης στον Ελληνικό 
τύπο την 27/9/2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 π.μ. - 
14:30 μμ. στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Λεωφ. 


Αθηνών 374 Χαϊδάρι τηλ: 213 2054326. Παραλαβή της δι¬ 
ακήρυξης από το Γ ραφείο Προμηθειών του ΨΝΑ (Νο 18) 
και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: νννννν.ρεγόοΙ.ρΓ. 

Χαϊδάρι, 23 Σεπτεμβρίου 2013 
Ο Διοικητής 

ΟΘΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 39 

1.0 Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Νέες κατασκευές και 
Αναπλάσεις πεζοδρομίων - Ανάπλαση Κίμωνος Βόγα 
και Καθέτων οδών», προϋπολογισμού (1.810.000 €) ενός 
εκατομμυρίου οκτακόσιων δέκα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 


Εργασίες Οδοποιίας 

817.442,50 

€ 

ΓΕ & ΟΕ (18%): 

147.139,65 

€ 


964.582,15 

€ 

Απρόβλεπτα (15%); 

144.687,32 

€ 


1.109.269,47 

€ 

Απολογιστικές εργασίες: 

10.000,00 

€ 

ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών: 

1.800,00 

€ 


1.121.069,47 

€ 




ΗΜ εργασίες: 

250.027,11 

€ 

ΓΕ & ΟΕ (18%); 

45.004,88 

€ 


295.031,99 

€ 

Απρόβλεπτα (15%): 

44.254,80 

€ 


339.286,79 

€ 





1.460.356,26 

€ 

Αναθεώρηση: 

11.188,45 

€ 


1.471.544,72 

€ 

ΦΠΑ (23%) 

338.455,28 

€ 


1.810.000,00 

€ 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία 
της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, 
Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, οδός Παπαρη- 
γοπούλου 7, γραφείο: 304 (Πληροφορίες Αστεριάδης 
Αστέριος, τηλ.: 2310508225), μέχρι τις 17/10/2013 (Αφού 
οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η 
προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προη¬ 
γούμενη εργάσιμη). Γ ια την παραλαβή των τευχών, οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε 0 €. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/10/2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:30 -10:00 π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο 
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020 του κτιρίου Ε' του Κεντρικού Καταστήματος, Β. 
Γεωργίου ΑΊ, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊστάμενη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ίεχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 
Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την 
«ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του 
ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην: 

I. 1ης τάξης σε αναβάθμιση, 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτως 
έδρας και 4η εντός Νομού έδρας και σε ένα γειτονικό 
για έργα κατηγορίας οδοποιίας και 

II. Α2η, 1ης, 2ης, τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 
3ης τάξης εντός Νομού και σε γειτονικό Νομό για έργα 
κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών και 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


Δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις τάξεις 1ης τάξης σε αναβάθμιση, 2η, 
3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 4η εντός Νομού έδρας 
και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας οδοποιίας, με 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις 
Α2η, 1ης, 2ης, τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 3ης 
τάξης εντός Νομού και σε γειτονικό Νομό για έργα 
κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών έργων του Μ.Ε.ΕΠ., 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι μίας χι¬ 
λιάδων τριακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (21.350€). και χρόνου 
ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του 
ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α'/ 
24-8-93) και της κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που 
υπάγονται στο ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 41 

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση δι¬ 
κτύων θέρμανσης, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και 
λεβητοστασίων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσ¬ 
σαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης εκατό χιλιάδων 
ευρώ (100.000,00 € ) με ΦΠΑ. 

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του έργου ανα¬ 
λύεται ως εξής: 


ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

59.000,00 € 

ΓΕ+ΟΕ 18% 

10.620,00 € 


69.620,00 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

10.443,00 € 


80.063,00 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

1.237,81 € 


81.300,81 € 

ΦΠΑ 

18.699,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

100.000,00 € 
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης (νννννν.ΙΙίθεεαΙοηί^ί.ρΓ) και στη 
σελίδα Διοίκηση - Υπηρεσίες/Τεχνικές Υπηρεσίες/ 
Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων/Διακηρύ- 
ξεις. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα 
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθε¬ 
ται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κατασκευών 
και Συντηρήσεων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες 
Βασιλική Κωνσταντινίδου τηλ.: 2310 296858), μέχρι 
τις 17/10/2013 (αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται 
πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν 
αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η διακή¬ 
ρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενοποιημένη διακήρυξη 
τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22/10/2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:30 - 10:00 π.μ. (ώρα λήξης) στην Αίθου¬ 
σα Πολλαπλών Χρήσεων του κτιρίου Ε' του Κεντρικού 
Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α'1, από την αρμόδια 
Επιτροπή δημοπρασιών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα κα¬ 
θορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία 
θα γνωστοποιηθεί με ίαχ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομέ- 
νων θα υποβληθεί κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 5 του ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Αΐη, Α2η, 1ης τάξης ανεξαρτήτως 
έδρας κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων εξακοσίων 
(1.600) ΕΥΡΩ και χρόνου ισχύος τουλάχιστον διακοσίων 
δέκα (210) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΤΑ 
2013 και είναι εγγεγραμμένο στο Τ.Π. του Δήμου Θεσσα¬ 
λονίκης έτους 2013 με το ποσό των 20.000€. Υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α'/24-8-93). Προκα- 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ.» 

Αριθμ. 12037 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» διενερ¬ 
γεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια ιατρικού βαμβακιού 
(βάμβαξ ναρθήκων) (ΟΡν 33141115-9), προϋπολογισμού 
δαπάνης 8.012,29 € περ/νου Φ.Π.Α. (24667 τεμ.) αριθμός 
διακήρυξης 22/13 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών η Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον επιτροπής την 16-10-13 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
15-10-13 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 27-09-13. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης του διαγωνισμού ηλεκτρονικά από το Δια- 
δύκτιο ή εντύπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(08:00 π.μ. -14:00 μ.μ.) από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Βούλα, 20 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 

-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» 

Αριθμ. 12065 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» διενερ¬ 
γεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια προϊόντων υγιεινής 
από χαρτί (χαρτοβάμβακας) (ΟΡν 33771000-5) προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης 8.012,29 € περ/νου Φ.Π.Α. (7.314 
κιλά) αριθμός διακήρυξης 23/13 για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου μας. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών η Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον επιτροπής την 16-10-13 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 15- 
10-13 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 27-09-13. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης του διαγωνισμού ηλεκτρονικά από το Δια- 
δύκτιο ή εντύπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(08:00 π.μ. -14:00 μ.μ.) από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 

Βούλα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΤΑΧ 210 52 21 004 














